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भारत का राजपत्र , सितम्बर 9, 1995 ( भाद्रपद 18, 1917 ) 


भाग 1 -- - मण्ड 1 ] 


- 


- - 


भाग ! - खण्ड 1 . 

IPART I - SECTION 1 ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 

गई विधितर नियमों , विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 
[Notifications relating to Non -Statutory Rules. Regulations, Orders and Resolutions issoed 
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and 

by the Supreme Court ) 


गृह मंत्रालय 
नई दिल्ली -110001, दिनांक 7 अगस्त , 1995 


फा० सं० 5/ 6/ 95 - सी० एच० सी० - राष्ट्रीय साम्प्र । 
दायिक सदभाव प्रतिष्ठान के नियमों के नियम 3 के तहत 
गृह मन्त्रालय ने राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान में 
निम्नलिखित को सदस्य तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक 
के लिए नियुक्त किया है । 
सूचना एवं प्रसारअ मन्त्री 

सदस्य 


रामफल । 
उप सचिव 


विधि , न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय 

( विधि कार्य विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त , 1995 
सं० एफ० 11 ( 1 )/ 88 -विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन 
समिति -- राष्ट्रपति , उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता 
समिति नामक समिति का गठन करने के लिए भारत सरकार 
के संकल्प सं० एफ० 6 ( 34 )/ 81 - आई० सी० तारीख 9 
जुलाई , 1981 के अनुसरण में , उक्त समिति में निम्नलिखित 
को 1 जुलाई, 1995 से छ: मास की अवधि के लिए 
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम , 1987 के प्रवृत्त होने 
तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो , नामित्त करते हैं : 
( 1 ) न्यायमूर्ति श्री ए . एस . आनन्द, 

अध्यक्ष 
न्यायाधीश , 

उच्चतम न्यायालय । 
( 2 ) श्री रणजीत कुमार 

सदस्य - सचिव 
( 3) श्री पी० एच० पारिख सदस्य कोषाध्यक्ष 
( 4 ) श्री कपिल सिब्बल 

सदस्य 
( 5 ) श्री आर० के० जैन 

सदस्य 
( 6 ) श्री ए० के० गंगोली 

सदस्य 
( 7) श्री मुकुल मुदगल 

सदस्य 
( 8) श्री राजू रामचन्द्रण 

सदस्य 
( 9 ) श्रीमती इन्दिरा साहनी 

सदस्य 
( 10 ) श्रीमती इन्दू मल्होत्रा 


फा० सं० 5/ 6/ 95 -सी० एच० सी० - राष्ट्रीय साम्प्र 
दायिक सद्भाव प्रतिष्ठान के नियम 6 के तहत गृह मंत्रालय 
ने राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान में शासकीय 
परिषद के निम्नलिखित को सदस्य तत्काल प्रभाव से अगले 
आदेशों तक के लिए नियुक्त किया है । 


सूचना एवं प्रसारण मन्त्री 


सदस्य 


रामफल, 
सचिव 


उप 


वित्त मंत्रालय 


सदस्य 


( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 2 अगस्त , 1995 

संकल्प 


2. इसके अतिरिक्त , भारत के महान्यायवादी तथा 
विधि और न्याय मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय से एक -एक 
प्रतिनिधि , उक्त समिति के क्रमश: उपाध्यक्ष और पदेन सदस्य 
बने रहेंगे । 


फा० सं० 1/ 69/ 92- स्वा० नि० ब्यू० ( समन्वय ) ---- 
भारत के राजपन्न असाधारण के भाग -I खण्ड - 1 में प्रकाशित 
तारीख 10 अगस्त , 1993 के संकल्प के अनुसरण में 
दुरुपयोग की समस्या के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए 
वर्तमान व्यवस्थाओं की बोधशील समीक्षा करने हेतु एक 


डा० वी० के० अग्रवाल , 

अपर सचिव 


810 HTET AT T4 , frame 9 , 1995 (HIGIE 18 , 1917 ) 

[277 1 - 

- . - - " - - - - - --- - - - - - - - . 
उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया तथा दिनांक 

आदेश 
11 , 1994 , 14 , 1994 , 20 ft 
1994 , 2 farey, 1994 , 1994 , 1995 , 21 

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति 
atit , 1995 31 30 TT, 1995 $ 3779 af 64 

संबंधितों को परिचालित की जाए . तथा भारत सरकार 
PRI afer ft Profitot 31 UTS , 1995 T qorut 

के राजपत्र में सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए । 
गया था । भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है 
.ff A para los 1977 15 FTTETT, 1995 797 

ए० के० श्रीवास्तव, 
lotti TUT ANT ! 

संयुक्त सचिव 


LILLY , LV 


: . WL - - HANDPALU 


TNAM 


- 


How I 

A 


- r - R VOULAYU 


LT 
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MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS ) 

New Delhi, the 2nd August 1995 


try of Home Affairs has appointed the following as Member 
of the National Foundation for Communal Hirnluny wilh 
immediate effect and until further orders : 

Minister of Information & Broadcasting Member 


RAM PHAL 

Dy . Secy . 


No . E No. 51/6 / 95 - CHC . - Under Rule 6 of tho Rules of 
the National Foundation For Communal Harmony , tho Minis 
try of Home Affairs hag appointed the following us Member 
of the Governing Council of the National Foundation For 
Communal Harmony with immediate effect and until further 
orders : 

Minister of Information & Broadcasting Member 


No . F . 11 ( 1 ) / 88 -CILAS , - Io pursuance of the Government 
of India Resolution No. F . 6 ( 34 ) / 81- 1C , dated 9th July , 
1981, constituting a Committec to be known as the Supreme 
Court Legal Aid Committee , the President is pleased to nomi 
nate the following to the said Committee for a period of six 
months with effect from 1st July , 1995 or till the Legal Ser 
vices Authorities Act, 1987 comes into force , whichever is 
darlier : 

President 
( 1 ) Mr. Justice A . S . Anand, 
Judgo, Supreme Court of India . 

Member- Socretary 
( 2) Mr. Ranjit Kumar . 

Member- Treasurer 
13 . Mr. P . H . Parekh. 

Members 
(4 ) Mr. Kapil Sibal. 
( 5 ) Mr. R . K . Jain . 
( 6 ) Mr. A . K . Ganguli. 
( 7 ) Mr. Mukul Mudgal. 
( 8 ) Mr. Raju Ramchandran . 
(9 ) Mrs. Indira Swabney, 
( ( 10 ) Mrs . Indu Malhotra . 


RAM PHAL 

Dy. Secy . 


ya TTAMATYYTH 


O 


LAZIO - 


L - MU 


Unie 


W4T 


MINISTRY OF FINANCE 
(DEPARTMENT OF REVENUE ) 
New Delhi, the 2nd August 1995 

RESOLUTION 


- In addition, the Attorney General of India sball continue 
the Vice- President and one representative each from the 
partment of Legal Affairs and Ministry of Finance shall 
Ex -officio Members of the said Committee . 


F . No, 1 /69 / 92-NCB ( COORD ) . - In continuation of the 
Resolution dated 1 - 8 - 1993 published in Part- 1, Section - 1 of 
the Gazette of India Extraordinary, constitutiing a High Level 
Committee to underake a comprehensive review of the present 
arrangements for dealing with the various aspects of the pro 
blem of drug abuse , and subsequent Resolutions dated 
11.3 -1994 . 14 -07- 1994, 20 - 9- 1994 , 02- 12 - 1994 , 19 -01- 1995, 
21- 4 - 1995 and 30- 6 - 1995 extending the tenure of the Com 
mittee upto 31-07- 1995, it has been decided by the Government 
of India to further extend the tepure of this Committee upto 
15- 09 - 1995 . 

ORDER 


Dr. V . K . AGGARWAL 

Additional Secy . 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
New Delbi, the 7th August 1995 


ORDERED that a copy of the Resolution be communicated 
to all concerned and that it be published in the Gazette of 
India for general information . 

A . K , SRIVASTAVA 

Jt. Secy . 


No. f . No. 5 / 6 / 95-CHC - Under Rule 3 of the Rules of 
the National Foundation For Communal Harmony , the Minis 
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